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RACAU dew 28. Febrnary, Gisteren hadden wy alhiet „| 

na eene ongewoone koude , eenen felleu fórm uit den 

Zuldwesten, welke van eenen zwearen Srortregen , Blik- 

m: , Donder, en eenige , {choon niet zeer gwaare blyken 

hd Aardbeving , vergezeld was. Heden is het alhier zeer 

oud ‚ en de ongewoone afwisfcling van het weder, veroor 
Saakt onderfcheidene krankheden. 


E NG E L A N D. 


D LONDEN den aa. Maart. Men is alhier , tot op dít oogsn- 
eK, nog in eene wolftickte' onzekerheid omtrent den, taat 
Qér zaaleerr tusfchen de Franfche Republiek en ons Gouvernement. 
_ Intusfchen blyven de Onderhandelingen tusfchen, hee Franche 
Gouvernement en het onzen, piettegenftaande de toebereidfejen 
ten Oorloge , voorddauren. Laatstleeden Dondefdag hadt de 
Franfche Afgezant Andrlosfi „ eene zeer lange Conferentie met 
Kord Hawkesbury , en nog dien zelfden avond , wierdt er 
door den Secretaris van Staat, ecnen Cabínets- Courier naar Pa- 
Tys gedepecheerd „ weike het antwoord , op de dien morgen 
Ohtvangene Depeches,overbragt. Gisteren , ín den vroegen mor- 
Ben , ontving Lord Hawkerbury , een Courter van onzen Af 
Zezant te Parys , en in deo namiddag nog eenen anderen : ook 
Ontvirg de Generaal Andréosfi , gelyktydig Depeches van daar, 
EN heden morgen om a uuren , zyn by ons Gouvernement al 
Pel vieuwe berichten van deszelfs Ammbssfadeur te. Parys , inge: 
pag ‘3 ZOO dar alles doet zien , dat de Onderhandelingen 
rk hehe worden woordgezet „ dat het vry waarfchynlyk 
Jl den uitflog wan dezelven , binnen kort bekend zal 
Galinens Dan, hoe zeker het ook zyn moge, dat de Onderhan- 
pp gen het oogenblik, hetwelk over Vreede of Oorlog zal mot- 
B beflisfen , al jangs hoe meerder naderen, lekt er echter 
ek S van dezelwen uits terwyl integendeel de tosbereidtelen die 
En maakt, den Oorlog blyven voorfpellen , wordende de Presfing 
volge er tot zelfs in ‘alle de Havens van lerland , met den 
Ea: Erten pver voordgezer, en het getal der-Scheepen , die 
t den dienst gereed gemaak: worden „ van deg tot dag groo- 
Cr, bevindende zich onder hetzelven ook her Schip de Salvador 
de undy van: 114 Stukken ; het welk in den Jaare 179? OP 
® Spanjaarden: veroverd orlerdt. jg 
zBy de Admiraliteit zyn op „gisteren Depeches ván de Kaap de 
“Gaeide Haop ontvangen … wejke doot de Oorlogsfloep de Zmo- 
Bene, gevoerd door Capitein Vaughan, den 4. January kb. 1, 
Van daar vertrokken „ zyn aangebragt. Op dien tyd bevond 
„Zich de gezegde Colonie nog in onze magt, zynde bovenge- 
Wekde Sloep , den zr, December 1. L juist op dat tydítip , 
“Waarop eenige uuren daar na de Forten ftonden overgegeeven en 
vrg Troupes ingefcheept te. worden, aldaar aangekomen, zoo 
ee ingevolge van de Depeches , _ door dezelve aangebragt, 
dee Tronpes. tetftond wederom: ontfcheept en de Forten daor 
‘Wzelven opnieuw. bezee wierden. Ondertusfchen zyn de aange- 
Komen Baraaffche Landtroupes met de onzen. genoegzaam gelyk 
A getal, Onze Scheepsmagt aldaar beftaat uit de Zremendous, 
Van „45 de Lancaster, van 64; de Jupiter , Diomede en Hindo- 
flan, teder wan 5o ftukken , benevens de Brave van 40 ftuk- 
“vaten twee Sloepen. De Hoflandfche magt beftaat uit de Bato, 
} Pps 74, een fchipvan 68 en eea van 54 fkukken , met NOg 
k vkieinere fcheepen. sn EAORD ks 
Hed Ords wordt van Faimoutk in dato. den 18. Maart gemeld: 
&n is alhier aangekomen de Pakêtboot de Prinfes Amelia , in 
verge Ben van de Kaap de Goede Hoop „ met Depeches , die; 
2y me met eenc Expresfe , naer Londen gezonden zyn ; 
aan tengt meede de Duplicaaten der Depeches, door. de Zmogene 
waa erat « welke 15 dagen voor deeze Paketboot aan de Kaap 
tanz Sapgcland. Volgends deszelfs nadere berichten swaren allc 
j:Ttoupes., op 50, mannen: na, reeds ingefcheept „ toen 
ed aldaar de ordér danbragt , „om die Colonie niet te 
an den Hil ook hadt men de Sleutels van de Magazynen reeds 
nig denkbare dfeben Gouverneur overgegpeven ‚ die zoo wei. 
‘gente bon ap zulk eene gebeurdenis hadt , dat hy twee da- 
‘de. tyding. der eene Corvet naar Hottand badt afgezonden , met 
terwyl onze Tros er in bezitneeming dier Volkplanting. Dac , 
be Cem peen, weder in het bezit der Forten gefteld 
“en b echt kaats rn Hollanders in de Nabuurfehap ; en 
“Ben het valse. ch beiden eene Conventie gefloten , ván welke 
ME) t volgend affchrift ontvangen heeft; 
“Ârrykelen van Verdrag , gefloten deezen 3rften Decem- 
e ber 1803 ‚ tusfchen den Colonel Hamilton ‚ …Quartier- 
en erdeester- Generaal en. John Pringle ‚ Commisfaris- Gene. 
. ent &Js daartoe behoorlyk gemagtigd by hunne Excel. 
À mmiraal 8 Lieutenant. Generaal Dundas en den Vice. Ad. 
ziefteie e Roger Curtis , vin wegen -Zyne Brittannifche, 
Bevelhebber gen Schouf-by- Nacht $, Dekker , Opper 
. diën en den PS de Bataaffche Vloot voor de Oost. In. 
f Colonel Henr Commandant van het 
-_« Kaapfche Guarnifoe arg. p 
vnde door z ben , als daartoe behogriyk gemagtigd 
…yac: YA Excellentie den Commisfaris - Generaal 
ang Mits VA Wegen de Bataaffche Republiek. 
EN rt. I. Alle zaaken zullen blyver op denzelfden voet , 200 
kor”. Met wederzyds genoegen , heden morgen , voor de aan, 
NOM der orders van Zybe Brittannifche Maicftelt „ bepael 
Vonder ne Lieutenant- Gouverneur bewiiligd in dit voorftel 


… 


Et dat het echter cauig nadeel toebrenge aan de volle uitoef- 
omi zyn gezag , ia allen opzichten hoegendamd „ over- 
IL ig de orders , die hy ontvangen heeft, …— 
Commisfaris. Generaal zal de vryheid ‘hebben de Ba- 
buurfchap 
Berifte: pi 
tOupes, 
‚Nabourfchap van 
Q daar niet zuil 


Van de Kaap-Stad en ten dien einde uitkiezen de ge- 
AAfs. vaar de gezondheid, veiligheid en bet gemak dier 
Zy zuilen Campeeren of Cantofngeren in de 
Wynberg , met dien-verftande ,. dát zy zich 
amper. en begeeven buiten den gewoonen afltand van 
Goos is Zonder kennis eu toeftemming van den Lieu- 
20 verneuntr, p 
Ee En Excellentien zullen geene verhindering toebrengen | 
iëh en Transport vaa Bagagie . Wapeuen en andere nood. ; 
en tot bet Campeeren of Cantonneeren der Troupês, — : 
+ mits dat er niet meer dan agt Veld@ukken (aes- 
Aar het Camp zuilen gevoerd wordeo,. 
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fOupes te doen Campeeren of Cantonneeren ia de Na. | 


Ne, 38. 
COURANT. 
den 30. Maart. 


ÌV, Er zal eene vrye comrhünicatie plaste hebben iet de Bá- 
täaffche Sêheepen „ ber zv Oorlog- of Trassporeicheepen , die 
tands in de Baay liggen of er nog ia komen zullen ; ook zal 
er geen belecfel worden toegebragt aan de ontfcheeping der Trou- 
pes , die nog mogen aarkomen , noch aan dic van hunne Ba- 
gagie , Weapehen of Krygöbehoeften. Toegeftaàn , ipge- 





| volge de bevelen van Zyne Brittannifche Majefteit , om alles te 


vermyaen wat aanleiding zoude kunnen geeven tor vrees voor 
eenig Vyartdelyk oogmerk , dach echter alleen voor #00 verre 
zulks betrekking heeft tot de Troüpes voor het Guarnifoen van 
de Kaap beftemd 

V. Allé Batasffche Scheepen , het zy van Oorlag , Transpoft- 
of Koopvaardyfcheepen , zùllen vryheid hebben om derzelver refs 
te vervolgen df naar Europa terug te keeren, volgends de orders, 
die zy daartoe hebben, oF hen door den Commisfarig Genetael 
Zillen gegeeven Worden, Toegeftaan. Ea 

VL da reoal gyne Excellentíe , de Lieutenant Generaal Dun- 
das eenige orders uit Europa zal ontvangen , betreklyk den te- 
genwoordigen ttaat van zaaken , zal hy dezelven mededeelen aan 
den Commisfaris Generaal , en ingeval die orders mogten frek- 
ken tot het bedryven van Vyandelykheden , verbind hy zich ond 
daar van agt dagen te vooren uan den Commisfaris-Gereraál Ken- 
nis te geeven , ten einde de noodige maatregelen te kuumen nee: 
men , het zy om in de Colonie te biyven , of dezelve te vêr- 
laate met àlle de Perfoonen en Goederen onder zyne orders , ver- 
bindende zich , in dit opzigt, om zich waerkeerig jegens zyn 
EXcellentie ve gedrangen. —- Toegeftaan „ zynde het klaarblyk- 
lyk. dat het voorrecht, of om ih 'de Colonie te blyven of dia te 
verlaten, met al het geen aan Zyne Majetteits byzondere Perfoo- 
nen, behoord , gelyklyk moet worden overgelaaten aân de keuê 
van bunne Excellèntiën. ze 
WIL, Het eenig Oogmerk van de tegenwoordige overeenkomst 
het handhaven van de goede orde zynde , beloofd de Commrisfa: 
tig Gencraal van de Bacaaf(che Republiek „ alles te zuilen doén 
wat in zyn vermogen is , ter voorkoming van moeilykbeden „ 
of daäden , doot welken de opénbaare rust zoude kunnen wor- 
den geftvord in de Landftreeken , ín welken de Troupes zullen 
gelegerd worden. Hunne Excellentiën zullen met al bun 
hart meedewerken , om het oogmerk van dit Artykel te bereiken. 

VIII. Om in het onderhoud van de Troupes det beide Natiën 
te voorzien „ zal de Lieutenant. Gouverneur op geenerlei wys 
verbinderen den toevoer voor de Bataaffche Troupes, gelyk ook 
de Commisfaris- Gèneraal van de Baraaffche Republick van zya 
kant ook geen keletfel zal toebrengen wan deh toevoer van Lee 
vensmiddslen , die uit de Binnenlanden naar de Kaap. Stad zul: 
len gebragt worden, —— Op gelyke wys toegeftaan als het 
voorgaande Artykel, 

IX Geene van deeze fchikkingen gullen itomermger uitgelegd 
worden ten padeele vân de Baraaffche Repubiick , of tegen 
den Commisfaste- Generaal „ als dáar meede zekerlsk niet af. 
ziende vân het duidiyk recht, dar haar by den Vreede van 
Amiens, op deeze Culofiie, í3 toegekeerd, - . Tusgettaaa. 

X Indien eenige Derathementen worden uitgezonden ; om 
genige ontusten in de Nabuurfchap van bet Campement te ftil- 
len, of om de Hottentotten in bedwany te houden, of ook or 
Leveosmiddelen t& escurteêren „ zal men noch het Bataaffche 
Cap , noch de Raap Stad Aanmerken , butten derzelver bez 
paälde Grenf:n gegaan te zyn De Haraaffche Troupes zullen, 
gedourende deeze Overeenkomst ‚ Zich nimmer naar de Kaap- 
Stad begeeven ; doch dedt tegen zullen de Engêlfche Froupes 
geene pofitle , buiten het Katte en de Forten, neemen, waar 
door het Bataaffche Camp op eenigefhande wys zoude kunnen 
beledigd worden, —_ Toegettaan , het zy dergelvke onsusten 
gevreest worden „ of daadiyk plaats hebben ; doch zullen de 
Escotten woor de Wagens niinmer het gewoon getal te boven 
gaan. . EE 
Xl. Ingeval er eebige twyffslingèn „ of moeilykheden mogten 
ontftaar over de ware meening van deeze Conventie ; zullen 
dezelve ap de voordeeligite wyze worden uitgelegd , ter berei- 
king van het Betlziam oogmerk , hetwelk hunne Excellentiën 
eri de Couirnisfarig- Generaal van de Baraaffche Republiek in 
het miaaken van dezelve hebben bedoeld , en byzóndet om aan 
den Gouverneur , den Opperbevelhebber , gelyk ook aan alle 
Civile én Militaire Officieten weizekering te geeven van de groot- 
fte velligheid , vryheid en onafhanglykheid. Alle8 met bet aog- 
merk oui nog meerder te bevestigen de goede Verftandhouding , 
die er zoo gelukkig plaats heeft tusfchen hunne Excellentiën en 
de Comimisfaris- Generaal van de Bataaffche Republiek. 


DUITSCHLAND. 


_ MAINTZ den 16. Bäari, Bindelyk is den defiritieven àf- 
ftand van de Begitingen der Vofsten , Stenden én Leden van 
het Duitfche Ryk « welké op den Rechter Rhynoever fchaade- 
vergoeding bekonteh beöben , € die Bezittingen aan de Franfche 
Republiek moesten afftzan , volkomen voltooit ; dezelve 
bettaan voor het grogtfte gedeelte, uit Bezittingen , herkömendë 
‘van hét Keurvorstiyk Huis. van. Beyéreft „ van de Geestiyke- 
Keurvorsten, van eedige Blsfchoppen en Capitreld „ vaù den 
Markgraaf van Beden , van den' Prirs van Nasfaú , Van dén 
Landgraaf van Hesfen enz. Ue, waarde deezer Territofiaale Be- 
angen is, by de Vastfteiling der fchaadevergoedingen , aan 
die Vorsten ten deel gevallen , bepaald. — Een gedeelte 
deezer Bezlttiugen zal in * vervolg dienen tot het onderboud 
van het Legioen d'Hubneur ;' terwyl het ánder gedeelte , bene- 
vens de Bezicineen det Geestlykheid „ der Kerken , der Kloos- 
ters, en der afgefchâfte Geextlyke Stichtingen „ insgelyks aan 
de Fran{che Republiek, ten deele gevallen,cen zeef aandièniyk ad- 
deeite van de nog piet veraliëneerde Nationale Domainen uit- 
mhäsken ; zullénde paar men zegr, eene nieuwe wyze van veralfë. 
neeritg worden ingevoerd, volgends welke de Bosfchen niet zul- 
len verkogt „ maar voor Zekere Jaaren afgeflaan worden. 
Tot hier toe wierden alle deze Bezittingen, werke onder Se- 
queftratie ftonden , doof de ontvangers der Domainen geadmt- 











| niftreerd. —— De verkoop deezer Bezittingen; zal eenen aan- 


vaag Deemen, met die der Geboûwen en Huifen , en men heeft 
reeds mästregelen genomen ter vernietiging van de Plannen diet 
Speculanten , welke zich reeds by voorraad vlefën , zeer aan- 
Zeniyke Goederen in Mâsfá te kunren inkopen , met oogmerk 
om, pâderhand, door het verkoopen van dezelven, ttuksgewyze , 
hun voordvel te kuonen viûden, — Dan , tevens verneert 
men, dat de Goederen van den Ryksadel uiet onder de boven. 
gezegden Wegreepcn zyns zullende dezelven langfaamerhand vast 
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de Seqneftratie worden ontheeven , en wel ín diervoêpen , als 
reeds omtrent een gedeelte dier Bezittingen heeft plaats gehad , 
welke aan derzelver ouden Eigenaaren , mids afitand doende 
van de Inkomften tot op,de opbefbngder Sequeftratie, zyn terug 


egeeven. _- en - 
ETUITGARD den 18. Maart, Volgends Brieven van Mun- 
chen van den 15. deezer , Ás de Baron van Buol- Schauenflein, 
Afgezant van het Hof van Weenen by Zyne Daorl. den Kcur- 
vorst van Beyeren ‚met betrekking tot eene verruiling van Landen 
tusfchen Zyne Keiferliyke Majztteit en den Keurvorst, op nieuw 
met den Heer van Montgelas in Onderhandeling getreeden ; heb- 
bende Zyne Keiferlyke Majefteit , Hoogstdeszelfs begeerte te 
kennen gegeeven „ om het Zuidlyk gedeelte van het voormaalig 
Bisdom van Augsburg , het welk aan Tyrol greùst , te bezit- 
ten, ten einde van dien kant, eene goede {Militaire Grensfcheiding 
voor zyne Landen te bekomen. Het Graaffchap van Burgiu, 
op den regter Oever van den Donau , de Stad Gunzburg daar 
onder tegreepen , fchyot ten deezen wel het meeste in aanmer- 
king te komen. — Naar men opmerkt „ zoekt zyne Keifer- 
Iyke Mafefteit zich langfaamerhand , en ftuksgewyze „ van aile 
zyne Bezittingen in de Binoendeelen van Zwaaben, welke aan den 
zelven , na den afftaad van de Brisgau en de Ortcnau , niet 
meer van eenig aanbelang kunnen zyn , te ontdoen , en in te- 
gendeel de Noordlyke Grenfen van Tyrol , naar def Donau, 
te verfterken. Ook is het , met het zelfde oogmerk, dat hy 
de Stad en het Grondgebied van Lindau , aan bet Meir van 
Conftants ,met zyne Staaten heeft vereenigd, en dat hy bet Graaf. 
fchap van Koningsberg-Rathenfelt, waar Van Immenftadt de Hoofd. 
plaats is , heeft ingeruild — — Ook Ís Zyne Ketferl. Maj. met 
nog andere Cantons van Zwaaben , Over den afftatid van het 
Grondgebied hunner Stasten , in onderhandeling. 

BERLYN den aa. Maart. Eergisteren avond arriveerde alhier 

Zie verder den kant van deeze Blade. 


„by belang hebbenden gebragt : 


%* Van wege Gedeputrerden van het Departementaal Befluur 
'sLands van Utrecht , wordt hier meede ter kennisfe der daar 
dat elk , die eentgc Recepis of 
Recepisfen , {pruitende uit de VRYWILLIGE NEGOTIATIE 
van den rr. Pebrusey 1803 , ten fine van Converfie , alhier » 
onder den Commisfaris der Converlie J. H. VALKENBURG heeft 
Gedepoveerd , daar van , voor den r. April aanftaande , weder 
de zoodanige zal konnen Jichten , als hy mogt willen employce- 


‚ren ter betalinge der AGTJARIGE HEFFINGE op de Bezittin- 


gen en Inkomften ; en zulks ingevolge aanfchryvinge cn Auto- 
nfstie van Tbefaurier Generaal en Raaden van Finantien der Ra- 
taaffche Republiek , daar toc , vervat in derzelver Refolutie van 
den 22. Maart 1803. 


EEA 


*,* Myne' tedergeliefde Echrgenoote , CORNELIA MARIA 
VAN DAM , wierd mp heden „ tot myne en myner vyf Kin- 
deren bittere droefheid , in den ouderdom van byoa veertig 
Jaaren , door den Dood outrukt, Men verfchoone my vas 
Rouwbeklag. 

AMSTERDAM 


H. BROES 
den 27. Maart 1803. 


®‚* Heden overleed aan éene Beroerte in den ouderdom var 


Fuim 73 Jasren , onze Broeder en Behuuwd.Broeder , de 
Heer ARNOUT DE L'HOMMEL de Jonge. 
AMSTERDAM AEGIDIUS SIEBEN 
den 27. Maart "en ° 
1803. H. J. SIEBEN, - 


Geb. pe L'Homwer; 





Wordt geadverteerd „ dat door my Ondergetekende in qualiteit als Deurwaarder der Stad Utrecht, van 


weege PHILIP CHRISe 


TIAN POPP en PIETER ADRIAAN VÀN SCHERMBEEK , Procureurs voor den Raad van Rechtspleeging deezer Stad, tn qte 
als Curateuren in den Geabandonneerden en Infolventen Boedel van THEODOOR HEINRICH GOTLOB HOLLERMAN cum uzore, 
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en in krachte van den AppotaCtemente van Authorifatie van den Raad van Rechtapieeging deezer Sted, van dato den 26. February 
1803, op den ra, Maart 1803, by Ediête van den Stadhuize te Utrecht (more folito) en affixie van Billeten , zyu geïathimeerd 
alle bekende en onbekende Crediteuren en Schuldeisfchers vaa voorn. Geabandonneerden Boedel, om op Donderdag den 28. April 
rBo3 „ des voornoens ten rO uuren te comparceren ia de Kamer van den Raad van Rechtspleging der Stad Utrecht, en eldaaf 
voor en ten overftaan van de Raaden VAN LIDT DE JEUDE en VAN HENGST, als Commisferisfen ingevolge bovenftaanden 
Appoin&emente, te zien doen rekening en verandwoording van den Ontvang en Uitgaave, welke de voornoemde Curateuren hebben 
gehad en gedaan. — — Ea wyders dat opgem. Crediteuren en Schuldeisfchers invoegen voornoemd zyn Geciteerd en Verdagvaard « 
om op Dingsdag den 3. Mey 1803. des voornoens ten ro uuren te compareeren, of behoorlyke Gemachtigde te zenden ter Borger: 
Eisch Rolle van den Raad van Rechtspleeuing der Stad Utrecht , en aldsar aanbrengen En te dienen van hunne respe@ive Biefchest 
of Redenen van Preferentie en Concurrentie , op pene dat jegens de Non Comparanten zal worden veleend Defaut en voords. Ge- 
procedeert naar Rechtstehaoren. 3 C. f. HEYLIDY. 

** De Notaris en Makelaar PHILIP CHRISTIAN POPP , zal.op Zaturdag den a. April 1803 , in het Logement Groot Pauw 
huizen ‚ binnen Utrecht „ publicq Veiien , agt Perceelen , zyode HUISEN , ERVEN en KAMEREN, allen (taande en ge 
leegen „ in het beste gedechte der Stad Usrecht , alsfe : aan de Westeyde in de Minnebroederttraat , apter het Stadhuis ; 
Oostzyde agter het Vleeschhuis , ‘Buurkerk , Danker-, A. B. C.- en de Vrouw Jutte Straaten, Strooifteeg &c. Alle breeder orm- 
fchreeven „ by geaffigeerde Billetter en nader onderrigt te bekomen ,- by gemelden Notaris en Maketaar te Utrecht, 

** DIDERICUS JOHANNES VAN OLST , Vendumeesster der Stad Utrecht , zal op Woensdag dan 13. April 1803. en vol 
geuden dag , des voordemiddags ten half rien , en des hademiddags ten ha'f drie uuren , voor de Huizinge van de Jufvrouw 
Overledene ‚ aan de Zuidzyde in de Zuiteftraat , publicq Verkonpen : Een petten en zindeiyken INBOEDEL , sande fn £ 
Eiksnhoute en andere Cabinetten, Ledikanten, Paveljoenen met derz:Iver Behangfels, Tatels, Stoelen , Spiegels met Vergulde en 
andere Lysten, Bedden met derzelver Toebzhooren, Chitfe, Catoene, Wolle Dekens en Spreyen, Viloerkleeden , Carpetten en Pendos 
le. Voorts gemaakt Zilver, Item Oude Blaauwe en Gecouleurde Purceleinen en Glas. Wyders eenige Schilderen en Boeken. Es 
eindelyk Koper- Tin. Blik- Yzer- Hout cen Mandenwerk, en wat verder ten Dage der Verkooping te woorfchyn zal worden gebragte 
Breder volgens Notitie, vselke agt dagen te vooren by Opgemelde Vendumeester zal te bekoomen zyn, mits betastende ééne Stuivet 
voor den Armen. Alles daags te vooten te zien. 

__** Op Zaturdag den 16. April 1803. zal men ten Huize ven de Wed. de Zoff , 
Ben fchoone HOPSTEEDE. aen ne rn 5 dd 

den Eigenaar, met 2 ergen . en EN , gensamd de Win 5 
od een half an van de Stad Wyk by Duurftede , als meede zeven ‘Metgen WEY. en BOUWLANG EE prder NB: 
gelegen onder den Dwarsdyk, en 3 Mergen onder ’s Goy. Alles breeder by Billetten gefpecificeert en nader ist co bekoomen s 
ten Comptolre van den Notaris H.N, VAN SCHALKWYK à VELDEN, binnen Utrecht. 


‚ zynde de Huizinge geopproprieert tot een Optrek voof, 


binnen Utrecht , publiek veilen en verkoopen: 


ngen 


*‚ WERNARD VAN DER WELL, Notaris en Makelaar alhier , zal op Zaturdag den 16. April 1803, ten huize van Sr, WHS 


Jem Gravelaar , Castelein in het Logement Groot Paushuizen te Utrecht , publicq Veilen en Verkoopen: Eene fchoone groote 


en net betimmerde HUIZINGE, ERVE eo THUIN , voorfien van vier behangen beneden en vier dito boven Kamers , een Kt 


binetje „een Proviûe , een Meyden en een Knegtskamer , extra fraaye Solders , Kelders en verdere Comodttelten , ftaande aan 

Oostzyde van de Bodeftraat binnen Utrecht ; breeder by Billetten en Bader informatie by voornoemde Notaris en Makelaar. 
** UIT DE HAND TE KOOP, twee STALLINGEN en KOETSHUISEN , voor 6 en 4 Paarden „ binnon de Stad Uzrechts 
aan de Noordzyde van de Lange Lauwerftrast. — Nadere onderrichtingen dies wegens zyn te bekoorren ten Comptotre vaö 

den Procureur PIETER ADRIAAN VAN SCHERMBEEK ‚ in’ de Minnebroederftraat te Usrecht. 
°* TE HUUR, met Primo Mey aanftaande, of eerder te aanvaarden, op zeer aannemelyke Conditien , 
byzondere welgelegene HUIZINGE, SP4RR EN DAAL met 'deszelfs Vleugels , Moes- en Broeituinen, Perfike , Druiva c& 
Aananasfe-Kasfen , zeer aangenaame en wyduitgeftrekte Wandelingen , over: het gantfche Terrain , voorde Ingt en Vis. 

. fchery zeer geleegen. Nader informatie by den Bewoonder, of-by de Heeten WOUTER en WILLEM VAN DAM, te Zeyst: 
®* Alzoo door het.vertrek van W.O. DE REUS. de SCHOOLMBESTERS. KOSTERS en VOORZANGERS PLAATS, 6, 
Heesfelt in de Tielrewaard, op ech ‘s Jaarlyks Tractement van soo Guldens, vrye Wooning en verdere Emotumenten , is KO 
men te vaceren, zoo worden die geenen, welke dfar toe de vereischte bekwrambeid en “een volledig Getuigfchrift van een. 
Departementaal Schoolbeftuur ontfangen hebben en bewyzen van zédelyk gedrag kunnen produceeren, by deezen ander : 

uitgenoodigd, am zich met overlegging var een en ander te adresfeeren- aan den Predikant H. H. VAN EEDEN , of aan deë 

Schout J. DE COK VAN DELWYNEN aldaar, en zulks wel voor den 18. April 1803. 
°° EEN JONGELING , van fatfoenlyken Huife , reeds eenige Jaaren in de Tabake-Negotie geweest zynde , zag zich geerd: 
in dat Vak , of in eene Drogist „ of diergelyke Negotie geplaatst tegens Mey, Juny of July sanftaande. Adres san &S 
‘Drukker deezes . J. DE LEEUW , op de Oude Gragt , Letter B. No. 28. : En 
…** By W. VAN VLIET, Boekverkooper te Amflerdam, tn Heden van de Pers gekomen, de DERDE DRUK, van C. MULLER'S 
laatfle Pruchten, voor de Nederlandfche Jeugd, — De Onderwerpen, welke in dit bevallig en leerzaam Werkje voorkomen, zyB° : 
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Ben Kind moet altoos te vrede zyn, met het geen zyne Ouders hem geven; Het vroeg opflaan is aangenaam en voordeelig voor KW 


deren ; Kinderen moeten niet wreed omtrent Dieren zyn ; 


moet met geene verachting op zyne minderen nederzien ; 


beste wyze om zyn’ tyd wel doortebrengen 


Kinderlyke liefde ; het bedaarde Kind ; Een Dichtflukje 


, 
hd 


Het is eene fchoone Deugd , als men medelydend omtrent Armen is; 5 
4: Á Gebreken an Ondeugden van anderen moet men niet navolgen ; Men mast: 
nooit ontydig vreesachtig xyn ; Betje, Truitje, Lotje en Keetje ; Het Mosfchennest ; Kinderen behooren Godsalenftig te zyn 3 4 
Eten moet van zynen evenmensch nimmer het erpfle denken 3 
8 desen tot iets kwaads wilen aanzetten; moeten zy dit evenwel niet doen ; 


Met. 
p! 
Wanneer Dienstboden zie 


De Matigheid ie eene fchoone deugd in Kinderen ; He, 


fhapacktig Emmetje ; Men is dikwerf zelf oorzaak van het misnoegen dat men heeft « De Muggefieek ; Uitinuntend voorbeeld vo! 
Het flaat frani, als Kinderen aan Tafel beftheiden zyn ; 


De Naasft 


eld ;. Men kan zyne gebreken verbeteren, als men het flegts met ernst begeert ; Ongehoorzaamheid aan de bevelen zyner Ouderen 


brengt fehaamte te weeg $ De 
heeft men een aangenaam leven, 
Carton Bandje, met eenige fraaije Plaatjes, r Gulden 2 Stuivers. 
®* B. BOAN te Haarlem , beeft in den afgelopen Jaare , ter 
1. Y. van HAMELSVELD , Kerkelyke Gefchiedenis, 


Bykorf 3 De Kinderen enoeten geene zotte dingen wenfchen ; Wanneer men zyue Plichten waarnee® 
Vonets eenige Raadzelen, met derzelver 


, 
Oplosfing, == De prys is 8 Stuivers , en tn een propé k 


zyner Boekdrukkerye ‚de volgende nieuwe Werken gedrukt en alom verzonden : 
5de Deel mest Plaaten van A. Vinkeles. 
IL J. FOKKE; Gefthiedents van de agstiende Eeuw ; bevattende al het tmerkwaerdige, 


f . f3:15 / 
het welke, zoo in als buiten Europa, in : 


Jaatfte honderd Jaaren is voorgevallen , OP Eene zakelyke en beknopte wyze befchreven, en uit de beste en meest geloofwaardig k 


… 'Autheûren en oorfpronkelgke Stukken, byeengetrokken, ade Deel met Plaaten van R. Vinkeles. 
UI. REGISTER met de nog ontbrekende swee Plaaten (de Bataille van Bergen en het Gevecht by Castricunte 
NIS per LANDING van het Engelsch-Rumfisch Leger in Noord. 
C, VONK , waarmede dit werk nu geheel compleet is. fa : 14 met Proefdruk Plaaten 
IV. C. ne JONG, Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, In de Jaaren 179Y tot 1797 , met het on 
hevel) (laande ’s Lands Fregat van Oorlog Sciplo, a Deelen met Piasten. . ë 
V. SCHILLERS ZLevensbefthryvingen van eenigen der meest beroemde en beruchte Mannen ‚ meeteúdeels van onzen tyd » 


en. R. VINKELES ) behoorende tot de GESCHIED 
in den Jaare 1799, door L, 


re Deelen Bt . . e . . Li e e KA . 
VL A. FOKKE Sz. , Boertige Reis door Europa, 4de Deel, ret 6 Caricataurplasten. — Dit tuk is ook apart 
den Tytel van : Het hoekjen van den haard, of Hiflorte van Frankryk, în een’ boertigen ftyt befchreeven. 
‚ade Druk, waarby gevoegd is Apollo, Sergeant van dè gewapende Burgermagt, 


VIT. A. FOKKE Sz. De Moderne. Helicon 
…__… Caricatuurplaaten. 
VII DE CONDORCE 


Marcus. . 
XI C. MULLER , Predikant te 
Verhaalen en Gefprekken, met Plaatjens, nieuwe uitgaave. 


XI. Zedelyke, nuttige en leerzaame Verhaalen, Voorbzelden en Gedichtjes voor Kinderen met 6 Plaatjens, 
XII. VOOR KINDEREN, met ra gecowleurde Plaaten tweede Druk à 16. St. en in Cartonneband. 
K mmnsennttaen Conemenner ndiktnteshtad 


TE UTRECHT, BY DE LEEUW EN COMP. 


T', Schets van een Historlesch Tafereel der vorderingen van ’sMenfthen Geess. 8 : 

I'J. L. EWALD, De Kunst om een goed Melsjen, eene goede Echtgenoote, Moeder en Huisvrouw te worden, — Een Han 0 
… voor Huwbaare Dochters, Echtgenooten en Moeders , in 2 Deelen compleet. a: 

X. A. LAFONTAINE, Het leven van een’ arm Dorps. Predikant , 


Zyderveld „ DE NAARSTIGHEID pra KINDEREN BELOOND; in zangenaame e, jee 


5 . fs: 
door D, LANGEND'$: 
Holland eo". 


boef, 
6:54! 
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. f3: 
te bekomen ond: 
fa: 
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10, 
in a Deelen compleet met Plasten paar Jury ot, 
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